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PART III 
Stores Purchase 


Medical Education Department 


date of receipt of tender is at 2 p .m . on 6 - 11- 2013 . Late 
tenders will not be accepted . The tender will be opened at 
3 p . m . on 6 - 11- 2013 in the presence of the tenderers or 
their authorized representatives who may present at that 
time. 


TENDER NOTICE. 
No. A2- 1127 /13/RIO . 

30th September 2013 . 
Sealed tenders are invited for the supply of Hand 
Held Tonometer – 1 No. to the Regional Institute of 
Ophthalmology, Government Ophthalmic Hospital, 
Thiruvananthapuram . 

Tender No. — 11/2013 - 14 . 
Cost of tender form : 

Original 1,155. 

Duplicate 630. 
The tenders should be superscribed “ due at 2 p . m . 
on 6 - 11 - 2013 ” and addressed to the Director, Regional 
Institute of Ophthalmology , Government Ophthalmic 
Hospital, Red Cross , Thiruvananthapuram -695 037 . Last 


Intending tenderers may on application to the 
Director, Regional Institute of Ophthalmology , Red Cross 
Road , Thiruvananthapuram -695 037 , obtain the requisite 
tender form on which the tenders should be submitted . 
Application for the tender forms should be accompanied 
by a cash remittance of rupees which is price fixed 
for a form and which is not refundable under 
any circumstances. The tender forms are not 
transferable . Sale of tender forms will be closed at 
3 p . m . on 5 - 11 -2013 . Cheque, postage stamp etc . will 


not be accepted towards the cost of tender forms, 

TENDER NOTICE 
nor will the forms be sent per V . P . P. Duplicate tender 

- No. C3/17540 (2)/2013/ MCT. 23rd September 2013. 
forms, if required will be issued at rupees noted above . 

Sealed competitive tenders are invited for the supply 
Detailed specifications and special conditions will be 

of the following items required for the Department of 
available with the tender form . 

Plastic Surgery , Medical College Hospital , 
Further details if any required will have from the 

Thiruvananthapuram . 
office of the undersigned in office hours on all working 

Tenders should be superscribed with tender number 
days. 

and addressed to the Principal, Medical College , 

Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from 
The undersigned reserves the right to split the order 

this office on working hours till 3. 30 p . m . 
among two or more tenders if found necessary and also to 
reject any of or all the tender without assigning any 

Tender No . 178/ 2013 . 
reason . 

Name of the Items Surgical Loupe 4X magnification 
-- തിരു വ ന ന്തപുരം റീജിയണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് 

- working distance 45 cms - 1 No . 
ഓഫ്താൽമോളജി ( ഗവൺമെന്റ് കണ്ണാ ശു പ്രതി)യുടെ 

Cost of tender form ( inclusive of Sales Tax ): 
ആവശ്യത്തിലേക്ക് ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് ടോണോമീറ്റർ - 1 എണ്ണം 

Original X 420. 
ലഭ്യ മാ ക്കു ന്ന തി ലേക്ക് മുദ്ര വച്ച ടെണ്ട റു കൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

Duplicate { 210 . 
ടെണ്ടർ നമ്പർ - 11 / 2013 - 14 . 

Last date and time of sale of tender form 

5 -11-2013 , 3 p . m . 
ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില : 

Last date and time of receipt of tender 
അസ്സൽ Y 1,155. 

6-11- 2013, 2.30 p . m . 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ? 630. 

- Opening date and time of tender - 6 -11- 2013, 

3 p . m . 
ടെണ്ടർ കവറിന്റെ പുറത്ത് ക്വാട്ട് ചെയ്യുന്ന 

Tender form will be sent through post if required 
ഉപ ക ര ണ ത്തിന്റെ ടെണ്ടർ നമ്പർ എഴു ത ണം . ടെണ്ടർ, 

provided due amount with sufficient postage charge 
സൂപ്രണ്ട്, റീജിയണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്ഓഫ് ഓഫ്താൽമോളജി ( ഗ 

(R 100) is sent by way of Money Order in favour of The 
വൺമെന്റ് കണ്ണാ ശു പ്രതി), റെഡ് കാസ് റോഡ്, 

Principal, Medical College, Thiruvananthapuram , Kerala 
തിരുവനന്തപുരം എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കണം. ടെണ്ടർ State, Pin -695 011. Money Order should reach this office 
ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 6 - 11- 2013 - ന് വൈകുന്നേരം on or before 17- 10 - 2013. No other forms of remittance will 
2 മണി വ രെ യാ ണ്. താമ സിച്ചുകിട്ടു ന്ന ടെ ണ്ട റു കൾ be accepted . 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ടെണ്ടറുകൾ 6 - 11- 2013 - ന് വൈകുന്നേരം 

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പ്ലാസ്റ്റിക്ക് 
3 മണിക്ക് ടെണ്ടർ തന്ന വ രു ടേയോ അ വ രുടെ 

സർജറി വിഭാഗത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന 
പ്രതിനിധികളുടേയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 

സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുവാൻ താൽപ്പര്യമുള്ളവരിൽ 
ടെണ്ടർ ആ വ ശ്യ മു ള്ള വർ അപേക്ഷ സ ഹിതം 

നിന്നും മുദ്രവച്ച് ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ടെണ്ട റി നു നേരെ കാണിച്ചി രിക്കുന്ന വില സഹിതം 

ദർഘാസ് നമ്പർ- 178/ 2013 . 
അപേക്ഷിച്ചാൽ ടെണ്ടർ ഫോറം ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഈ ടെണ്ടർ 
ഫോമിലുള്ള ടെണ്ടർ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. ടെണ്ടർ 

ഇനത്തിന്റെ പേര്- സർജിക്കൽ ലൂപ്പ് 4 എക് സ് 

മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ വർക്കിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് 45 സെ . മീ . 
കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതല്ല . ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വില ചെക്കുകൾ 
ആയി സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . 

1 എണ്ണം. 

ടെണ്ടർ വിൽപ്പന 
5- 11- 2013 - ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 3 മണിക്ക് അവസാനിക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 
മേൽ പറ ഞ്ഞി രി ക്കുന്ന ഉ പ ക ര ണ ത്തിന്റെ വിശ ദ മാ യ 

അസ്സൽ - 420. 
വിവരങ്ങളും ടെണ്ടറിന്റെ പ്രത്യേക നിബന്ധനകളും ടെണ്ടർ 

ശരിപ്പകർപ്പ് ? 210 . 
ഫോറത്തിനോടൊപ്പം ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
കൂടുതൽ വിശദ വിവരങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളവർ എല്ലാ സമയവും --5 -11- 2013 , 3 മണി. 
(പ്രവൃത്തി ദിവ സ ങ്ങ ളിലും ഓഫീസ് സമയത്ത് താഴെ 

- ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
ഒപ്പിട്ടി രി ക്കുന്ന ഉദ്യോ ഗസ്ഥന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നും സമയവും - 6 - 11 - 2013 , 2.30 മണി. 
ലഭിക്കു ന്ന താ ണ് . മാത്ര മല്ല ഒരു കാരണവും പറയാതെ 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും -6- 11 -2013, 
ഭാഗിക മായോ മുഴു വ നായോ ടെണ്ടർ റദ്ദ് ചെയ്യാനുള്ള 

3 മണി. 
അ ധി കാ രവും താഴെ ഒപ്പിട്ടി രി ക്കുന്ന ഉദ്യോഗ സ്ഥ നിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 

- ദർഘാസ് ഫോറം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് 

പിൻ സി പ്പാ ളിന്റെ ഓഫീസിൽനിന്നും പവ്യ ത്തി 
Regional Institute of Ophthalmology , 

( Sd.) ദി വ സ ങ്ങ ളിൽ വൈകുന്നേരം 3 .30 വരെ ലഭ്യ മാ ണ് . 
Thiruvananthapuram . 

Director. തപാൽമാർഗ്ഗം ദർഘാസ് ഫോറം ആവശ്യമുള്ളവർ 


13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers wherever necessary . 
The undersigned reserves the right to reject any 
tender wholly or partially without any prior 

information to the tenderers. 
15. Specification of the item is given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm offering 

lowest price whose specification confirms to the 

requirements in the tender notification . 
17 . Tender will be opened in the presence of each of the 

tenderers or their authorized representatives who 

may present at the time. 
18 . More details can be had from this office on working 

hours. 


GRL000mlong onecoposozo 100 wldo Guido 
( ത പാൽ ചാർജ്ജ്) മണി യോർഡ റായി പിൻ സി പ്പാൾ, 
o 1.0908 CAIG38 , 0202 UM MO 01300 - 11 9m 
വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ 
17 - 10 - 2013 , 3 omləb ozmol u 637009ml 
ലഭിച്ചിരിക്കണം. തപാൽ മാർഗ്ഗം ആവ ശ്യ പ്പെ ടു ന്ന വർ 
മണിയോർഡർ മുഖാന്തിരം മാത്രമേ പണം അയയ്ക്കാൻ പാടു 
ള്ളൂ . ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപത്രങ്ങളോമറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യു 
മെന്റു കളോ അ യ യ് വാൻ ആവ ശ്യ പ്പെട്ടു 

കൊ ണ്ടു ള്ള തും മേൽ വി ലാസവും ദർഘാസ് നമ്പരും 
വ്യക്ത മായി രേഖ പ്പെടു ത്താ ത്തതും താമ സിച്ച് 
ലഭിക്കുന്നതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ആഫീസിൽനിന്നും പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. 

TENDER SCHEDULE 
1. The period for which the rates to be in firm 

one year. 
2. The rates should be inclusive of all taxes, otherwise 

the tender will be rejected without any notice and for 

free delivery at the department concerned . 
3. Advance payments conditions will not be 

considered . 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost of 

it will be refundable under any circumstances . 
5 . Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (Wherever necessary ) neatly typed . 

Manuscripts should be avoided as far as possible. 
6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in 100 Kerala - non -judicial 
stamp paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits . 


Medical College, 
Thiruvananthapuram . 


( Sd .) 
Principal. 


RE- TENDER NOTICE 
No. C5 /16404 / 2013 /MCT. 24th September 2013. 

Sealed competitive tenders in the form prescribed 
are invited for the supply of the following items required 
for the Microbiology Department, Medical College , 
Thiruvananthapuram . 

Tender should be superscribed with tender number 
and addressed to the Principal, Medical College, 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3 . 30 p . m . 
Si. Tender No. and Items 

Qty. 
No. 


20 kit 


1 87 /2013 — Scrub typus IGM Elisa ( 96T) 
2 87 /2013 — Herpis Antigen Elisa kit 


5 kit 


7. Earnest Money Deposits ( one percetage ) of the total 

cost of the articles quoted for, can be remitted by 
way of Crossed Demand Drafts drawn in favour of 
the Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram . 


Cost of tender form ( Inclusive of Sales Tax ): 


Original 
Duplicate 


840 . 

420 . 


Last date and time for sale of tender form 
5 - 11- 2013 , 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender 
6 - 11 -2013, 2. 30 p. m . 


8 . Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with their 

tenders. 
9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10. Tenders submitted with insufficient earnest money 

deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstances . 
12. For Medicine, Surgicals and materials, samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for selection . 


Opening date and time of tender — 6 -11 -2013, 3 p . m . 


Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
(* 100) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , Kerala 
State , Pin -695 011. Money Order should reach this office 
on or before 25 - 10 - 2013 . No other forms of remittance will 
be accepted . 


തിരുവനന്തപുരം മെഡി ക്ക ൽ കോളേജില 
മൈക്രോബയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക്ആവശ്യമായ താഴെ 
പറയുന്ന സാ ധ ന ങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന തിന് 
മുദ്രവച്ച ദർ ഘാ സു കൾ ക്ഷണിക്കു ന്നു . ദർഘാസുകൾ 
ദർ ഘാസ് നമ്പർ രോ ടു കൂടി നിശ്ചിത തീ യ തി ക്കു മുമ്പ് 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 
എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
കമ ദർഘാസ് നമ്പരും 

എണ്ണം 
നമ്പർ 

സാധനങ്ങളുടെ പേരും 
1 87 / 2013 - സബ് റൈഫസ് 

20 കിറ്റ് 
ഐ . ജി. എം . എലീസ ( 96 റ്റി) 
2 87 / 2013 - ഹെർപസ് ആന്റിജൻ 

5 കിറ്റ് 
എലിസ കിറ്റ് 


Tender No. - 186/2013. 

Name of items with quantity - Battery operated Power 
- Drill saw Reamer Set -- 1 No. 

Cost of tender form (Inclusive sales Tax): 

Original - 3 840. 
Duplicate — * 420 . 


Last date and time for sale of tender form — 5 - 11 - 2013, 
3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
- 6-11 -2013, 2.30 p. m. 

Date and time of opening of tender 
6 - 11 - 2013 , 3 p . m . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 3 840 . 

ശരിപ്പകർപ്പ് ? 420. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 5 - 11 - 2013, 3 മണി. 

ദർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 6- 11- 2013, 2.30 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
6 - 11- 2013, 3 മണി. 


Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of 
the Principal, Medical College, Thiruvananthapuram, 
Kerala State , Pin -695 011. Money Order should reach this 
office on or before 18 - 10 - 2013 , 3 p . m . No other form of 
remittance will be accepted . 


ദർ ഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ 
അ യ യ്ക്കുന്നതിനു വേണ്ട തുക ( $ 100 ) അ ധികമാ യി 
അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദ ർ ഘാ സ് ഫോറത്തിന്റെ വില 
ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ ആ യോ 
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷകളും 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോ 
മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അ യ യ് ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ളതും 

മേൽ വിലാസം 
വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 25 - 10 - 2 013 - നു മുൻ പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവ്യത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


തി രു വ ന ത പ ര ം മ ഡി ക്ക ൽ ക ാ ള ജി ചെല 
ഓർത്തോപീഡിക് സ് വിഭാഗത്തിലേക്ക് ആ വ ശ്യ മായ 
സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ താൽപ്പര്യമുള്ളവരിൽ നിന്നും 
മുദ്രവെച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് നമ്പർ 186/2013 . 

ഇനത്തിന്റെ പേര് ബാറ്ററി ഓപ്പറേറ്റഡ് പവർ ഗ്രിൽ സാ 
റീമർ സെറ്റ്- 1 എണ്ണം. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 
അസ്സൽ ? 840. 

ശരിപകർപ്പ് ? 420. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 5 - 11 - 2013 , 3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
- സമയവും 16 - 11- 2013, 2 .30 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
6 - 11 - 2013, 3 മണി. 


Medical College, 
Thiruvananthapuram . 


(Sd.) 
Principal. 


TENDER NOTICES 

- (1) 
No. C3/17547 ( 3 )/2013/ MCT. 26th September 2013. 

Sealed competitive tenders are invited for the 
supply of the following items required for the 
Orthopaedics Department of Medical College , 
Thiruvananthapuram . 


- ദർഘാസ് ഫോറം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 
വൈകുന്നേരം 3. 30 മണി വരെ ലഭ്യമാണ്. തപാൽ മാർഗ്ഗം 
ദർഘാസ് ഫോറം ആവശ്യമുള്ളവർ ഫോറത്തിന്റെ 
വിലയോടൊപ്പം ? 50 അധികം ചേർത്ത് (തപാൽ ചാർജ്) 
മണിയോർഡറായി പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 11 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ 18 - 10 - 2013 , 3 
മണിക്ക് മുമ്പായി ഈ ഓഫീസിൽ ലഭിച്ചിരിക്കണം. 
തപാൽമാർഗ്ഗം ആവശ്യപ്പെടുന്നവർ മണിയോർഡർ മുഖാന്തിരം 
മാത്രമേ പണം അയയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ 
പ്രതങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കുവാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസവും ദർഘാസ് 
നമ്പരും വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്താത്തതും താമസിച്ച് 
ലഭിക്കുന്നതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. 


Tenders should be subscribed Tender Number and 
addressed to the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3. 30 p . m . 


Specifications for Battery Operated Drill, Saw , Reamer 

System 


1. Power Drive should have modular Hand - piece that 

can connect to various attachments. 


2. Power Drive should be a robust system to sustain 

all the orthopaedic procedures. 
3. All attachment should fit to modular hand -piece by 

means of quick change Mechanism . 
4 . Modular Hand -piece & attachments should be 

steam autoclave-able. 
5. Power Drive should be a single hand -piece for 

DRILLING /REAMING 


Specifications for Power Drill- Saw 

(Battery Operated ) 
1. Should be dedicated Battery Operated Power Saw . 
2. The Battery operated hand piece should work on 

BLDC (brushless D . C .) Motor for maximum Torque . 
3. Fixed Saw Device -to operate at a speed 

0 - 14500cpm , excursion 3 .5° 
4 . For Battery Operated system : Supply through 

rechargeable batteries, and should have facility to 

accept both aseptic & sterilizable batteries. 
5 . The saw hand piece should be autoclavable . 
6 . Should have safe mode for changing of saw 

blades. 
7. Batteries should be Lithium ion for maximum 

charge. 


6. Hand -piece should be of Brush Less DC (BLDC ) 

electric motor to deliver desired torque & reduce 
wear & tear. 


8. Dual port battery charger indicating the battery 

status. 


7. Modular Hand -piece should have dual-rotor 

mechanism for effective torque for all procedures. 


8 . Modular hand -piece should have Forward /Reverse 

& SAFE mode . 


9. The following attachments of specifications 

mentioned should work as standard rotary 
attachments . 


Should have safety certificate from a competent 
authority CE /FDA (US )/STQC CB certificate/STQC 
S certificate or valid detailed electrical and 
functional safety test report from ERTL . Copy of 
the certificate /test report shall be produced along 

with the technical bid . 
10. The entire system should come in an Easy to 

Carry suitcase. 
12 . 6 saw blades should be supplied along with the 
system . 

TENDER SCHEDULE 


Cannulated Drill Device (with cannulated of 4 .1mm 
& diameter to accommodate between 0 .8 to 
6 .35 mm designed to work at a speed of 
0 - 950rpm with facility of instant reverse). 


1. The period for which the rates to be in firm 

One year. 
2. The rates should be inclusive of all taxes, 

otherwise tender will be rejected without any 
notice and for free delivery at the department 
concerned . 


Reaming Device (with cannulated of 4 . 1mm , 
accommodates reamers designed to work at a 
speed of 0 -260rpm with facility of instant reverse ). 
Quick coupling drilling attachment with a speed of 

0 - 950rpm with instant reverse . 
10. For Battery Operated system : Supply through 

rechargeable batteries, should have facility to 
accept both aseptic & sterilizable batteries and 
accommodate two batteries for charging 
simultaneously . 


3. Advance payments conditions will not be 

considered . 


4 . Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 


5. Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (where ever necessery ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible . 


11 . Instrument have International Standard Safety 

requirement-CE mark . 


12 . Should have safety certificate from a competent 

authority CE/FDA (US )/STQC CB certificate/STQC 
S certificate or valid detailed electrical and 
functional safety test report from ERTL . Copy of 
the certificate/ test report shall be produced along 
with the technical bid . 


6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in * 100 Kerala non -judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits . 
7. Earnest Money Deposits (One Percentage ) of the 

total cost of the articles quoted for, can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour 
of the Principal, Government Medical College, 
Thiruvananthapuram . 


Last date and time of receipt of tender form 
5 -11- 2013, 2.30 p . m . 


Date and time of opening of tender 
6 -11- 2013, 3 p . m . 


8 . Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders. 
9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10. Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstance. 
12. For Medicines, Surgicals and Materials, Samples 

should be submitted along with the tender . Tenders 
without samples will not be considered for 
selection . 


Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of 
the Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram , Kerala State , Pin - 695 011 . Money 
Order should reach this office on or before 18 -10 -2013, 3 
p . m . No other forms of remittance will be accepted . 


13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers where ever necessary. 
14 . The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenderers. 
15 . Specifications of the items are given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification conforms 

to the requirements in the tender notification . 
17. Tender will be opened in the presence of each of 

the tenderers or his authorized representativets 

who may present at the time. 
| 18. More details can be had from this office on 
working hours. 

(2) 


തിരുവനന്ത പുരം മെഡിക്കൽ കോളേജില 
ഓർത്തോപീഡിക് സ് വിഭാഗത്തിലേക്ക് ആ വ ശ്യ മായ 
താഴെപ്പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച 
ദർ ഘാ സു കൾ 

ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത 
തീയതിക്കുമുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പർ 187/ 2013. 
ഉപകരണത്തിന്റെ പേര് പോർട്ടബിൾ അൾട്രാ സൗണ്ട് 
ഫോർ നെർവ് ബ്ലോക്ക് 1 എണ്ണം. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില . 

അസ്സൽ -3 2,415. 
ശരിപ്പകർപ്പ് ? 1,260. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 5 - 11- 2013 , 2 .30 മണി. 


No. C3/ 17547 ( 4) / 2013 / MCT. 


28th September 2013 . 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 5 - 11 - 2013, 2.30 മണി. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
6 - 11- 2013 , 3 മണി. 


Sealed competitive tenders in the form prescribed are 
invited for the supply of the following items required for 
the Department of Orthopaedics, Medical College 
Hospital, Thiruvananthapuram . Tender should be 
subscribed Tender Numbers and addressed to the 
Principal, Medical College, Thiruvananthapuram , 
Pin -695 011. Details can be had from this office on 
working hours till 3. 30 p . m . 

Tender No. --187/2013 . 

Name of equipment and quantity - Portable 
Ultrasound for nerve block — 1 No. 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ് ന്ന 
തിനുവേണ്ട തുക (t 50) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർ ഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡറായോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ള തും 

മേൽ വിലാസം 
വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾ വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു 
കൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 18 -10- 2013 - ന് മുമ്പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ച് കിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പവ്യത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Cost of tender Form ( Inclusive of Sales Tax ): 

Original 3 2,415 . 

Duplicate - Y 1,260. 
| Last date and time for sale of tender form - 5 -11 -2013 , 
2 .30 p . m . 


TECHNICAL SPECIFICATION FOR PORTABLE ULTRASOUND 

COLOUR DOPPLER ECHO CARDIOGRAPHY SYSTEM 
System Specifications : 
• State-of-the - art and all digital beamformer general 

purpose Portable Ultrasound Colour Doppler 

Echocardiography System . 
• System weight: less than 4 .5kgs with battery and 

one transducer. 
• Should have minimum 10 - 12 inches LCD screen . 


• PW /PW Tissue Doppler ( TDI) & CW 

SonoMB -Multi beam Imaging , Sono Res Speckle 

reduction imaging . 
• 2D : Distance calipers, Ellipse & manual trace 

Doppler: Velocity measurements, Pressure half time, 
Volume flow calculation 
M -mode: Distance & time measurements , Heart rate 
calculation 


• User -selectable text & pictograms 
• User-defined , application -specific annotations 
• Biopsy guidelines 


System and all regular probe should withstand 
3 feet drop to overcome accidental drops . 
System should be Spill proof and fluid resistant for 

easy to clean and disinfect. 
• Architecture : All-digital Broadband 


Transducers : 


All light weight and Broadband , Multi frequency 
Probes Linear Array 13 -6MHz, Curved Array 
5 -2MHz 


• Number of Channels: 128 channels or more 


• Dynamic range: Upto 165dB 
• Gray Scale : 256 shades 


Should have Dual imaging 


• Should have Zoom capability 


• Should have Dynamic range & Gain 


Should have S - Video (in /out) to VCR or DVD for 
record & playback 
Should have RGB or DVI output to external LCD 

display 
• Should have Composite video output (NTSC /PAL ) 

to VCR , video printer or external LCD display 


User Interface & Remappable Controls: 
• Should have Soft keys to drive advanced features 

Should have Alphanumeric QWERTY keyboard 
Track pad with select key for easy operation & 

navigation 
• Should have capability to store 10000 still images 

or cine loop /clip storage not less than 500 

( of 6 seconds clips) 
Should have Calculations: 

Cardiac : — Complete cardiac calculations package & 
patient report including :ventricular, aortic & atrial 
measurements ; ejection fraction , volume 
measurements , Simpson s rule, continuity equation , 
pressure half-time & cardiac output 
2 - Vascular : — Diameter/ ellipse/trace measurements , 
volume, volume flow , percent diameter & area 
reduction, Lt/Rt CCA , ICA , ECA , ICA /CCA ratio , 
time average mean ( TAM ), peak trace, ICA /CCA 
ratio , angle correction , patient report. 
XOB/Gyn /Fertility : — Diameter/Ellipse measurement, 
volume, six follicle measurements , estimated foetal 
weight, established due date , gestational age , last 
menstrual period , growth chart , user-defined tables , 
multiple user -selectable authors, ratios, amniotic 
fluid index , patient report . 

TENDER SCHEDULE 


• Should have Audio output 


Should have Integrated Speakers 


• System operates via battery or AC Power 
• System should be compatible for TEE/ TOE , LAP & 

SLT and should support both in A / C Mains and 
in Battery . 


• Battery backup 2 to 3 hours on fully charged 

condition . 


• Rechargeable lithium -ion battery 


• AC : Universal power adapter, 100 - 240 VAC , 

50 /60 Hz input, 15 VDC output. 


• Off to on time 12- 15 seconds. 
Imaging Modes & Measuring tools: 


1. The period for which the rates to be in firm 

One year. 
2. The rates should be inclusive of all taxes , 

otherwise tender will be rejected without any 
notice and for free delivery at the department 
concerned . 


• 2D / Tissue Harmonic Imaging ( THI)/ M -mode 


• Velocity Color Doppler/Color Power Doppler 


TENDER NOTICE 


3. Advance payments conditions will not be 

considered . 


No. C8 /17381/2013 /MCT. 


30th September 2013. 


4 . Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances . 


5 . Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessery ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible. 


Sealed competitive tenders in the prescribed 
Performa are invited for the purchase of Laproscopy 
instruments required for the Professor & Head , Obstetrics 
& Gynaecology Department, Government Medical College 
Hospital, Thiruvananthapuram . Tender should be 
subscribed tender number and addressed to the Principal, 
Government Medical College, Thiruvananthapuram , Pin -695 
011. Details can be had from this office on working hours 
till 3 .30 p . m . 


SCHEDULE 


6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in * 100 Kerala non -judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits . 
7 . Earnest Money Deposits (One Percentage ) of the 

total cost of the articles quoted for, can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour 
of the Principal, Government Medical College, 

Thiruvananthapuram . 
8 . Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders. 
9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 


Tender No . — 188/2013 . 
Cost of tender Form (Inclusive of VAT): 

Original * 2,415. 
Duplicate — * 1,260 . 


Last date and time for sale of tender form — 5 - 11 -2013 , 
3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
6 - 11-2013, 2.30 p . m . 

Date and time of opening of tender 
6 -11 -2013, 3 p . m . 


10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 


11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstance. 


Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of 
the Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram , Kerala State, Pin -695 011 . Money 
Order should reach this office on or before 24 - 10 - 2013, 3 
p . m . No other form of remittance will be accepted . 


12. For Medicines, Surgicals and Materials, Samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 
selection . 


- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഒബ്സ്റ്റടിക്സ് 
& ഗൈനക്കോളജി ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റുകളിലേക്ക് ആവശ്യമായ 
ലാപ് റോസ് കോപ്പി ഇൻസ്ട്രമെന്റ് വിതരണം ചെയ്യാൻ 
താൽപ്പര്യമുള്ളവരിൽ നിന്നും മുദ്രവെച്ച ദർ ഘാ സു കൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

BØPEIɔmÙ mmib 188 / 2013 . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

croquos 2,415 . 
coolgaðgt 1,260 . 


13 . Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers wherever necessary . 
14. The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenderers. 
15 . Specifications of the items are given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification confirms 

to the requirements in the tender notice . 
17 . Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or their authorized representative 

who may present at the time. 
18 . More details can be had from this office on 

working hours. 
Medical College, 

( Sd .) 
Thiruvananthapuram . 

Principal. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
NOON — 5 - 11 - 2013, 3 am ). 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
MO0010 — 6 - 11 - 2013 , 2 . 30 2ml. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
6 - 11- 2013, 3 cm . 


- ദർഘാസ് ഫോറം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
| പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 
00016 ) GM0o 3. 30 aml 100 elejmom . O1508 256yo 
ദർഘാസ് ഫോറം ആവശ്യമുള്ളവർ 


11. 


Scissor, rotating with connector pin for unipolar 
coagulation , size - 5mm , length - 36cm , curved , 
serrated , spoon blades , double action jaws, plastic 
handle without ratchet, insulated scissor inset 
1 No. 


GODbomolong leic @ bosɔzlo 50 mowldo Cubo 
( തപാൽ ചാർജ്) മണിയോർഡറായി പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ 
CHIC3 , 01020MM 1200 - 11 29 m ueron oml08 
BOGOJAM ]GOOom . omgøy WoL 24 - 10 - 2013, 3 
മണിക്ക് മുമ്പായി ഈ ഓഫീസിൽ ലഭിച്ചിരിക്കണം. തപാൽ 
മാർഗ്ഗം ആവശ്യപ്പെടുന്നവർ മണിയോർഡർ മുഖാന്തിരം മാത്രമേ 
പണം അ യ യ് ക്കാൻ പാടുള്ളൂ . ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദപ്രതങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ 
അയയ്ക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസവും 
ദർഘാസ് നമ്പരും വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്താത്തതും താമസിച്ച് 
ലഭിക്കുന്നതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. 


12 . Metzenbaum scissors, rotating with connector pin 

for unipolar coagulation with Luer-lock connector, 
double action jaws, curved , size -5mm , length - 36cm , 
plastic handle without ratchet, insulated forceps 
insert — 1 No. 


TRUMENTS 


1. Needle holder -with ergonomic axial handle with 

disengageable ratchet, curved jaws, tungsten 
carbide insert. Size 5mm , length - 33cm — 1 No. 


13. Coagulating and dissecting electrode , L -shaped 

with connector pin for unipolar coagulation , size 

5mm , working length -36cm — 1 No . 
14 . Trocar 11mm - consisting of trocar only with 

pyramidal tip cannula without valve , insufflation 
stop cock , length - 10.5cm , multifunctional valve — 1 
No . 


2 . Rotating bipolar Kelly forceps insert- with durable 

action jaws, size -5mm , length - 36mm — 1 No. 
3. Rotating bipolar forceps insert, with fine atraumatic , 

serration , fenestrated jaws, durable action jaws, 
Size -5mm , length - 36cm — 1 No. 


15. Trocar 6mm -consisting of trocar only with 

pyramidal tip cannula without valve , insufflation 
stop cock , length - 10 .5cm , multifunctional valve — 1 


No. 


16 . Trocar washer-5mm — 1 No. 


17. Trocar washer - 10mm - 1 No. 


18. Unipolar high frequency cord with 4mm plug , 

length 300cm — 1 No . 


4 . Rotating bipolar Kelly - dissecting and grasping 

forceps, rotational with connector pin for bipolar 
coagulation size -5 , length - 36cm . Double action jaws 
should have ring handle, outer sheath , forceps 

insert - 1 No. 
5. Kelly dissecting and grasping forceps , rotating 

with connector pin for unipolar coagulation , size 
5mm , length - 36cm , double action jaws, plastic 
handle , without ratchet outer tube , insulated 

forceps insert — 1 No. 
6. Dissecting and Grasping forceps rotating with 

connector pin for unipolar coagulation , size 5mm , 
length 36cm , alligator jaws, double action jaws, 
plastic handle without ratchet outer tube , insulated 

forceps insert — 1 No. 
7. Claw forceps, rotating with connector pin for 

unipolar coagulation , 5mm , length - 36cm , single 
action jaws, plastic handle, manhes style ratchet 
outer tube, insulated forceps insert - 1 No. 


19 . Bipolar high frequency cord with 2X4mm banana 

plug to coagulator, length -300cm — 1 No. 
20. CO2 silicone tubings with adaptor - 1 No. 
21. Morcellator: — 1 No. 


Motor system with power supply 230 -240 VAC , 
50 /60Hz consisting of main cord , two pedals 
foot-switch . 


12mm cutter — 2 


Hollow shaft motor — 1 


Obturator with blunt tip — 1 


8. Dissecting and grasping forceps, rotating with 

connector pin for unipolar coagulating , size 5mm , 
length 36cm , alligator jaws, double action jaws, 
plastic handle, manhes style ratchet outer tube, 
insulated forceps insert — 1 No . 


12mm trocar — 1 


Sealing cap 12mm — 10 pieces 


Tenaculum forceps 12mm — 1 


Spacer — 5 


9. Myoma fixation instrument screw shaped - Diameter 

5mm 
10. Hook scissors, rotaing with connector, pin for 

unipolar coagulation -size 5mm , length - 36cm . Single 
action jaws, plastic handle without ratchet , 
insulated scissors insert — 1 No. 


12mm handle — 1 


Protective cap 12mm - 1 


Motor valve 12mm - 1 


TENDER SCHEDULE 


1. The period for which the rates to be in firm 

one year. 
2 . The rates should be inclusive of all taxes , 

otherwise tender will be rejected without any 
notice and free delivery at the department 
concerned . 


17 . Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or their authorized representatives 

who may present at the time. 
18 . More details can be had from this office on 

working time. 


GovernmentMedical College , 
Thiruvananthapuram . 


(Sd .) 
For Principal. 


TENDER NOTICE 


3. Advance payments conditions will not be 

considered . 


4. Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 


5. Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (whereever necessary ) neatly typed . 

Manuscripts should be avoided as far as possible. 
6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed * 100 Kerala non - judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits . 
Earnest Money Deposits (One Percentage ) of the 
total cost of the articles quoted for, can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour 
of the Principal, Government Medical College, 

Thiruvananthapuram . 
8 . Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders . 
9 . Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10. Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstances. 


No. C/695/2013/ CNK. 

1st October 2013. 
Sealed competitive tenders are invited for the 
purchase of CPR Manikin (Adult) to Govt. Nursing 
College , Kottayam as per the list appended . 

Tender forms can be had from this Office on 
payment of 450 in cash till 15 - 11 - 2013, 3. 30 p . m . No 
other mode of remittance will be entertained . Those who 
require tender forms by post, a sum of 40 has to be 
added towards postage charges. Money Orders should 
reach this office at least 10 days prior to the closing date 
of tender sales. Cost of tender forms will not be refunded . 

EMD — 1 % . 

The duly signed tenders superscribed on the 
envelope as " Tender No. C /695 /2013/CNK for the purchase 
of CPR Manikin (Adult)" addressed to " The Principal, 
Government Nursing College, Kottayam - 8 " should reach 
this office on or before 18 - 11 - 2013 at 4 . 30 p . m . the due 
date mentioned in the schedule . Tenders received late will 
not be entertained . The duly received tenders will be 
opened 19- 11 - 2013 at 11 a . m . in the presence of the 
tenderers or their authorized representative who may 
present at that time. 

Further details can be obtained from this office 
during working hours. The undersigned reserves the right 
to reject any tender without assigning any reason . 

Googoo mómuloš CAIG3B ]Geloo ml. o . Broj 8. 
bomlolm ( co wcôš ) (eizy osmolomogo eisjaom ) 
ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനായി മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

BØRIIm 211096BB U8 * 450 miuno mas csaj 
637009M108 mlm20 15 - 11 - 2013 , 3. 30 am 0100 
വാ ങ്ങാ വു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് പ്രത ങ്ങ ൾ തപാലിൽ 
COVOJ 22 33 38 40 Bowlso omloob @ wo cool 
അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. മണി ഓർഡറുകൾ ദർഘാസ് വില്പന 
അവസാനിക്കുന്നതിന് 10 ദിവസം മുമ്പ് ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് പ്രതത്തിന്റെ വില മടക്കി നൽകുന്നതല്ല . 

-- മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ കവറിനു മുകളിൽ “ദർഘാസ് 
MMS m1/695 / 2013 /01. 2018 . OH . - mi. vl. GO O . 
മാ നി കിൻ ( അ ഡൾട്ട്) എന്ന മേലെ ഴു ത്തോടുകൂടി 
" Couloomulgove , nama mzº Gmömuloš GAIG3 * , 
GAIŞ00 - 8” 290 odeion com108 18 - 11 - 2013 , 4.30 Domloð 
മുമ്പ് ലഭി ക്ക ത്തക്ക വിധം അയ യ് ക്കേ ണ്ട താ ണ് . നിശ്ചിത 
സമയത്തിനുശേഷം ലഭിക്കുന്നതോ അപൂർണ്ണമായതോ ആയ 
ദർ ഘാ സു കൾ പരി ഗ ണി ക്കു ന്ന ത ല്ല . യഥാ സ മ യം 
eiesoo0 BorelomlACB 19 - 11 - 2013 , 11 omlos 
തുറക്കുന്നതാണ്. 


For Medicines, Surgicals and Materials, Samples 
should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 

selection . 
13 . Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers and witness whereever 

necessary . 
14 . The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenderers . 
15 . Specifications of the items are given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specifications confirm 
to the requirements in the tender notification . 


വിശ ദ വി വ ര ങ്ങ ൾ ദർഘാസ് പത ത്തി നോ ടൊപ്പം 
ലഭ്യ മാ ണ് . യാതൊരു കാര ണ വും കാണിക്കാതെ 
ദർ ഘാ സു കൾ നിര സി ക്കു വാ നുള്ള അധികാരം 
പ്രിൻസിപ്പാളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


ടെണ്ടർ തുകയുടെ 1 % നിരതദ്രവ്യമായി ടെണ്ടറിനൊപ്പം 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 100 വിലയുള്ള മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാരംഭ 
ഉടമ്പടി വെയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ഫോറത്തിന്റെ വില നേരിട്ട് ഓഫീ 
സിൽ അട ക്കാ വു ന്ന താണ്. 

കൂടു തൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവർത്തി സമയങ്ങളിൽ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭ്യ 
മാ ണ് . കാരണം കാണിക്കാതെ ദ ർ ഘാസ് നീക്കി 
വെക്കു ന്ന തിനും നിരാകരിക്കു ന്ന തി നു മുള്ള അധികാരം 
സൂപ്രണ്ടിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ് 


Government College of Nursing, 
Kottayam - 8, Kerala . 


| (Sd.) 
Principal. 


TENDER NOTICE 


Medical College Hospital , 
Thrissur. 


( Sd .) 
Superintendent. 


No . G5 -5552/ 2013/ MCH . 

10th September 2013 . 
Competitive tenders invited in sealed covers 
Superscribing tender No. G5-5552/13/ MCH for the supply 
of 13450 Kg. of Bread worth of below ? 5, 00 , 000 for the 
use of Medical College Hospital, Thrissur. 
Cost of tender form : 

Original X 1,000 + Tax 5 %. 
Date of sale of tender form - 21-10 - 2013. 


Closing date and time of of tender sale forms 
20-11- 2013 , 3 p. m . 

Last date and time for receipt of tender 
25-11-2013, 11 a . m . 

Date and time for opening of tender 
25- 11- 2013, 12 Noon . 

Every tender should be accompanied by an EMD of 
1 % of the cost of tender item along with agreement in 
Kerala Stamp Paper worth * 100 . 

The undersigned reserves the right to accept/reject/ 
postpone any tender without assigning any reasons. 
Further details if any, required can be had from this office 
during office hours in working days. 

--തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആ ശു പത്രി യി ലെ 
ആവശ്യത്തിന് ഉദ്ദേശം അഞ്ചുലക്ഷം രൂപ വില വരുന്ന 13450 
കി . ഗ്രാം ബ്രഡ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് ദർഘാസ് നമ്പർ 
ജി5 - 5552 / 13 / എം . സി . എച്ച്. എന്ന തലക്കെട്ടോടു കൂ ടിയ 
മുദ്രവച്ച ക വ റു ക ളിൽ മത്സ രാ ടി സ്ഥാ നത്തിലുള്ള 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


RE -TENDER NOTICES 

(1) 
No. S2-2368/2013/ HDS. 

25th September, 2013. 
Sealed tenders in the prescribed form are invited for 
the supply of Items for the use of Coagulometer for the 
CP Lab of Medical College Hospital , Kozhikode. 

P. A . C. X 45,500 . 
EMD1%. 

Superscription tender No. -- S2/2368/2013/ HDS. 
| Price of tender (in duplicate) ST Cash only / Money 
Order - 3 341 

Date and time of close of sale of tender forms 
6 -11- 2013 , 3 p . m . 

Date and time for receipt of tender — 7 - 11 -2013 , 
5 p . m . 

| Date and time for opening of tender - 8 - 11 - 2013 , 
12 Noon 

Date upto which rates are to be firm , 
31-3 - 2014. 

Address of officer from whom tender forms are to be 
obtained and whom tenders are to be sent — The 
Superintendent, Medical College Hospital , Kozhikode . 

- കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപ്രതി 
യിലെ കൊയാഗുലോമീറ്ററിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള വിവിധ സാധ 
നങ്ങൾ സപ്ലെ ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ സീൽ 
ചെയ്ത ടെണ്ടറുകൾക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക - ? 45,500. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ? 1,000 + നികുതി 5 %. 


നിരതദ്രവ്യം 


- 1 


%. 


- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പന തുടങ്ങുന്ന തീയതി 
21 - 10 - 2013 . 


ടെണ്ടർ അയയ്ക്കുന്ന കവറിന് മുകളിൽ നമ്പർ എസ്2 / 
2368 / 13 / എച്ച്. ഡി . എസ്. എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കണം. 

ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില - 3 341. 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 6 - 11 -2013, 3 മണി. 


ദർ ഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പന അ വ സാനിക്കുന്ന 
തീയതിയും സമയവും 20 - 11-2013, 3 മണി. 


- ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കേണ്ട അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും 25 - 11- 2013, 11 മണി. 


ടെണ്ടർ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും - 
7 - 11- 2013 , 5 മണി. 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 25 - 11 -2013, 
12 മണി. 


- ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 8 - 11 - 2013, 
12 മണി. 


TENDER NOTICES 


- (1) 


ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട 
അവസാന തീയതി 31 - 3 - 2014. 

ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടു ന്ന തിനും പൂരിപ്പിച്ച് 
അയയ്ക്കേണ്ടതുമായ വിലാസം സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആശുപത്രി, കോഴിക്കോട്. 


No. S1-15454/ 2012 ( A ). 

25th September 2013. 
Sealed tenders in the prescribed form are invited for 
the supply of the Centrifuge for Laboratory Use to 
Medical College Hospital, Kozhikode. 

Superscription tender No . should be specifically 
noted - S1 /15454/2012 ( A ). 

Tender Cost _ R 1, 00 ,000. 
| EMD X 1 %. 

| Price of tender (in duplicate ) ST Cash only / Money 
Order - X 454. 

Date and time of close of sale of tender forms 
15 - 11- 2013 , 3 p . m . 

Date and time for receipt of tender - 16 - 11 - 2013 , 
5 p . m . 

Date and time for opening of tender - 18-11- 2013, 12 


Noon . 


Date upto which rates are to be firms 
31 -1- 2014. 

Address of officer from whom tender forms are to be 
obtained and whom tenders are to be sent - The 
Superintendent, Medical College Hospital, Kozhikode . 


| No. S2 -14860 /2013/ MCC. 

13th September 2013. 
Sealed and competitive tenders in prescribed form 
are invited from the manufacturers/authorized dealers for 
the supply of Chemicals to Various Departments of 
Government Medical College, Kozhikode . 

Superscription — Tender No . S2/ 14860/ 13 /MCC for the 
supply of Chemicals to the Various Department , 
Government Medical College , Kozhikode . 

Estimated Cost 7 4,98,299 . 
Cost of tender form : 

Original 1,050. 

By post Y 1,100. 
Last date and time of sale of tender forms 
11-11-2013 , 3 p. m . 

Last date and time of sale of tender form by post 
5 -11 - 2013, 3 p . m . 

Due date and time for receipt of tender forms— 
12 - 11 - 2013 , 11 . a. m . 

Date and time for opening of tender forms , 
12 -11- 2013, 11 , 30 a. m . 

Date up to which the rates are to be firm 
31- 3 -2014 

Person to be addressed for buying and submitting 
tender form - Principal, Government Medical College , 
Kozhikode, Kerala, India , Pin -673 602 . 

Tender forms and details of tender can be had from 
the Office of the Principal, Govt. Medical College, 
Kozhikode during working hours ( Phone-0495 2350212 ). 
Tender should be superscribed with tender number as 
specified above. The tender should be submitted along 
with an agreement executed in Kerala Stamp Paper worth 

100 and Earnest Money Deposit @ 1 % of quoted 
price . Stamp Paper will be supplied to the firm outside 
Kerala, on request along with remittance of * 150 (* 100 
towards the cost of Stamp Paper and * 50 as Incidental 
Charge ) by Money Order taken in favour of Principal, 
Govt. Medical College, Kozhikode . Specimen copy of the 
agreement is annexed with the tender form . 

Rates should be quoted in Indian Rupees only. All 
the taxes applicable to be clearly mentioned . Freight, 
Insurance , Loading, Unloading, Erection and Commission 
charges and installation should be borne by the tenderer. 
Payment also will be made in Indian Rupees. 

The tender without required Earnest Money 
Deposit, agreement and not satisfying other tender 
conditions are liable to be rejected without further notice . 
Tender form is not transferable . Cheque, Draft, Postage 
Stamps etc . will not be accepted towards the cost of 
tender forms. Duplicate copy of tender form can be 
obtained on payment of cost. 


- കോഴി ക്കോട് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആശു പ്രതിയിലേക്ക് ലാബോറട്ടറി ഉപയോ ഗ ത്തിനുള്ള 
സെൻടിഫജ്- 1 എണ്ണംസപ്ലേ ചെയ്യു ന്ന തിന് നിശ്ചിത 
ഫോറ ത്തിൽ സീൽ ചെയ്ത ടെണ്ട റു കൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 


ടെണ്ടർ അ യ യ്ക്കുന്ന ക വ റിന് മുകളിൽ നമ്പർ 
എസ്1/ 15454 / 2012 ( എ ) എന്ന്വ്യക്തമായി കാണിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


അടങ്കൽ തുക - Y 1,00,000. 


നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 


ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില - 3 454. 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 15 -11- 2013 , 3 മണി. 

ടെണ്ടർ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും - 
16 - 11- 2013 , 5 മണി. 


ടെണ്ടർ പാളിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
18 - 11 - 2013 , 12 മണി. 


ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട 
അവസാന തീയതി 31- 1- 2014 . 

ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടുന്നതിനും പൂരിപ്പിച്ച് അയയ്ക്കേണ്ട 
തു മായ വിലാസം - സൂപണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആശുപത്രി, കോഴിക്കോട്. 


Medical College Hospital, 
Kozhikode. 


( Sd.) 
Superintendent. 


The tender will be opened as detailed above . Belated 
tenders will not be accepted . 


SPECIAL CONDITIONS 
1. The brochure issued by the manufacturer in original 

should be attached . 
2 . The firm should provide samples at their own 

expense if requested . 
3. Warranty minimum 2 years 
4 . AMC and CAMC minimum 5 years , AMC and 

CAMC rate (to be mentioned separately ) will be 

considered for selection if necessary . 
5 . No advance payment will be made. 


വില ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
നികുതികളും മറ്റും വെവ്വേറെ പരാമർശിക്കേണ്ടതാണ്. കടത്ത്, 
ഇൻഷ്വറൻസ്, കയറ്റിറക്ക്, യന്ത്രസാമഗ്രികൾ സ്ഥാപിക്കൽ, 
കമ്മീഷൻ എന്നീ ചെല വു കൾ ദ ർ ഘാ സു കാർ സ്വയം 
വഹിക്കേ ണ്ട താ ണ്. തുക നൽകു ന്നത് ഇന്ത്യൻ 
രൂപയിലായിരിക്കും. 

വൈകി ലഭിക്കുന്നതും മതിയായ നിരതദ്രവ്യം, സമ്മതപത്രം, 
മറ്റു ദർഘാസ് വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ പാലിക്കാത്തതുമായ 
ദർ ഘാ സു കൾ മറ്റൊരു അറിയിപ്പും കൂടാ തെ തന്നെ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ 
പാടു ള്ള ത ല്ല . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില യായി 
മണിയോർഡർ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും സ്വീക രിക്കു ന്ന ത ല്ല . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ ഡപ്ലിക്കേറ്റ് വില നൽകി 
വാങ്ങാ വു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസുകൾ മുകളിൽ 
സൂചിപ്പിച്ചി രി ക്കു ന്ന തു പ കാരം ദർഘാ സു കാ ര ന്റെ യോ 
അംഗീ ക്യത പതി നി ധി യു ടെയോ സാന്നിദ്ധ്യ ത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതാണ്. 


കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 
വിവിധ വിഭാഗത്തിലേക്കാവശ്യമായ കെമിക്കൽസ് വിതരണം 
ചെയ്യു ന്ന തി ന് നിർമ്മാ താ ക്ക ളിൽ നിന്നോ അ വരുടെ 
അംഗീകൃത ഡീലർ മാ രിൽ നിന്നോ മുദ്രവച്ചതും 
മത്സരാധിഷ്ഠിതവുമായ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


നിബന്ധനകൾ 


- മേലെഴുത്ത്- ദർഘാസ് നമ്പർ എസ്2 / 14860 / 13 / 
എം . സി . സി. വിവിധ വകുപ്പിലേക്ക് കെമിക്കൽസ് വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിന്. 


1. നിർമ്മാതാവിൽനിന്നുള്ള കൈപു സ്തകം ( തനത്) 

ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
2 . ആവ ശ്യ പ്പെടുന്ന പക്ഷം ദർഘാസുകാരൻ സ്വന്തം 

ചെല വിൽ സാധനസാമഗ്രികൾ പരിശോ ധ നയ്ക്ക് 

വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. 
3. വാറണ്ടി ചുരുങ്ങിയത് 2 വർഷം. 


അടങ്കൽ തുക ? 4,98,299. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 
അസ്സൽ Y 1,050. 

തപാൽവഴി- Y 1,100. 
- ദർഘാസ് ഫോമുകൾ തപാൽ വഴി വിൽക്കുന്ന 
അവസാന തീയതിയും സമയവും - 5 - 11- 2013, 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം നേരിട്ട് വിൽക്കുന്ന അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും - 11- 11 - 2013, 3 മണി 

ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 12 - 11 - 2013, 11 മണി. 


ദർഘാ സു കൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
12 - 11- 2013 11.30 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കുന്നതിനും സമർപ്പിക്കുന്നതിനു 
മുള്ള മേൽവിലാസം - പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ 
കോളേജ്, കോഴിക്കോട്. 


വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി/ സമഗ വാർഷിക 
അറ്റകുറ്റപ്പണി (ചുരുങ്ങിയത് 5 വർഷം) നിരക്കുകൾ 
വെവ്വേറെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ആവശ്യമെങ്കിൽ 
സാധനസാമഗ്രികളുടെ തിര ഞ്ഞെടു പ്പിന് ഈ 

നിരക്കുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 
5. മുൻകൂർ തുക നൽകുന്നതല്ല. 

| (2 ) 
No . S2 -14943 /2013/ MCC . 

23rd September 2013 . 
Sealed and competitive tenders in prescribed form 
are invited from the manufacturers/authorized dealers for 
the supply of Chloroform and Alchohol ( Chemicals) to the 
Various Department of Government Medical College , 
Kozhikode . 
| Superscription - Tender No. S2 /14943/13/ MCC for the 
supply of Chloroform and Alchohol ( Chemicals) to the 
Various Department of Government Medical College , 
Kozhikode. 

Estimated Cost 7 2,36, 025. 
Cost of tender form : 

Original 7 525. 

- By post _ X 575. 
Last date and time of tender form by post 
5- 11-2013, 3 p. m . 

Last date and time of sale of tender form 
11 -11 - 2013 , 3 p . m . 


ദർഘാസ് ഫോറവും വിശ ദാം ശ ങ്ങളും മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ആഫീസിൽനിന്നും പ്രവർത്തി സമയത്ത് ലഭ്യമാണ് 
( ഫോൺ: 0495 - 2350212 ). ? 100 - ന്റെ കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ 
നിശ്ചിത മാതൃ കയിലുള്ള സമ്മത പത്രവും വാഗ്ദത്ത 
തുകയുടെ 1 % നിര ത ദ വ്യ ത്തോടുംകൂടി മുക ളിൽ 
നൽകി യി രി ക്കുന്ന മേലെ ഴു ത്തു മാ യി ദർഘാസ് 
സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . സംസ്ഥാ ന ത്തിന് പുറത്തുള്ള 
സ്ഥാപ ന ങ്ങ ൾക്ക് മുദ്രപതം ലഭി ക്കു ന്ന തിന് ? 150 
മണി യോർഡർ സഹിതം പിൻ സി പ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട് എന്ന വിലാസത്തിൽ അപേ 
ക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യ സമ്മതപത്രത്തിന്റെ മാതൃക 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിൽ അ നു ബ ന്ധ മായി 
ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 


Due date and time for receipt of tender form 

മേലെഴുത്ത് -ദർഘാസ് നമ്പർ എസ്2/ 14943/13/ എം . സി. സി. 
12 - 11 - 2013, 11 , a. m . 

വിവിധ വകുപ്പുകളിലേക്ക് ക്ലോറോഫോം, ആൽക്കഹോൾ 
Date and time for opening of tender form 

എന്നീ കെമിക്കൽസ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക്. 
12 - 11- 2013 , 11 . 30 a. m . 

അടങ്കൽ തുക ? 2,36,025 . 
Date up to which the rates are to be firm — 
31 -3 - 2014. 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 
Person to be addressed for buying and submitting 

അസ്സൽ ? 525. 
tender form - Principal, Government Medical College , 

തപാൽവഴി ? 575. 
Kozhikode, Kerala , India , Pin -673 602 . 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാൽവഴി വിൽക്കുന്ന 
Tender forms and details of tender can be had from 

അവസാന തീയതിയും സമയവും 5 - 11- 2013, 3 മണി. 
the Office of the Principal, Govt. Medical College , 
Kozhikode during working hours ( Phone- 0495 2350212). ദർഘാസ് ഫോറം നേരിട്ട് വിൽക്കുന്ന അ വ സാന 
Tender should be superscribed with tender 

തീയതിയും സമയവും 11- 11- 2013, 3 മണി. 
number as specified above . The tender should be 
submitted along with an agreement executed in Kerala 

- ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
Stamp Paper worth * 100 and Earnest Money Deposit @ സമയവും 12 - 11- 2013 , 11 മണി. 
1 % of the quoted price. Stamp Paper will be supplied to 

- ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
the firm outside Kerala , on request along with remittance 

12 - 11 - 2013 , 11 .30 മണി. 
* 150 (* 100 towards the cost of Stamp Paper and * 50 as 
incidental charge ) by Money Order taken in favour of - ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കുന്നതിനും സമർപ്പിക്കുന്നതിനു 
Principal, Govt. Medical College, Kozhikode. Specimen copy - മുള്ള മേൽവിലാസം പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ 
of the agreement is annexed with the tender form . 

കോളേജ്, കോഴിക്കോട്. 
Rates should be quoted in Indian Rupees only. All 
the taxes applicable to be clearly mentioned . Freight, - ദർഘാസ് ഫോറവും വിശ ദാം ശ ങ്ങളും മെഡിക്കൽ 
Insurance, Loading , Unloading , Erection and Commission - കോളേജ് ആഫീസിൽനിന്നും പ്രവർത്തി സമയത്ത് ലഭ്യമാണ് 
charges and installation should be borne by the tenderer. ( ഫോൺ: 0495 - 235077). ? 100 - ന്റെ കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ 
Payment also will be made in Indian Rupees . 

നിശ്ചിത മാതൃ്യ ക യിലുള്ള സമ്മത പ്രതവും വാഗ്ദത്ത 
The tender without required Earnest Money 

തുകയുടെ 1 % നിര ത ദ വ്യ ത്തോടുംകൂടി മുക ളിൽ 
Deposit, agreement and not satisfying other tender നൽകി യി രി ക്കുന്ന മേലെ ഴു ത്തു മാ യി ദർഘാസ് 
conditions are liable to be rejected without further notice . സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . സംസ്ഥാ ന ത്തിന് പുറത്തുള്ള 
Tender form is not transferable . Cheque, Draft , Postage സ്ഥാപ ന ങ്ങ ൾക്ക് മുദ്രപതം ലഭി ക്കു ന്ന തിന് ? 150 
Stamps etc . will not be accepted towards the cost of - മണി യോർ ഡർ സഹിതം പിൻ സി പ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് 
tender forms. Duplicate copy of tender form can be 

- മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
obtained on payment of cost. 

അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യ സമ്മതപത്രത്തിന്റെ മാതൃ 
The tender will be opened as detailed ക ദർഘാസ് ഫോറത്തിൽ അ നു ബ ന്ധ മായി 
above. Belated tenders will not be accepted . 

ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 
SPECIAL CONDITIONS 

വില ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
1. The brochure issued by the manufacture in original 

- നികുതികളും മറ്റും വെവ്വേറെ പരാമർശിക്കേണ്ടതാണ്. കടത്ത്, 
should be attached . 

ഇൻഷ്വറൻസ്, കയറ്റിറക്ക്, യന്ത്രസാമഗ്രികൾ സ്ഥാപിക്കൽ, 

കമ്മീഷൻ എന്നീ ചെല വു കൾ ദർഘാസുകാരൻ സ്വയം 
2 . The firm should be arranged demonstration at his 

വഹിക്കേ ണ്ട താ ണ്. തുക നൽകു ന്നത് ഇന്ത്യൻ 
own cost, if requested . 

രൂപയിലായിരിക്കും. 
3. Warranty minimum 2 years 

- വൈകി ലഭിക്കുന്നതും മതിയായ നിരതദ്രവ്യം, സമ്മതപത്രം, 
4 . AMC and CAMC minimum 5 years , AMC and 

മറ്റു ദർഘാസ് വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ പാലിക്കാത്തതുമായ 
CAMC rate ( to be mentioned separately ) will be 

ദർഘാ സു കൾ മറ്റൊരു അറിയിപ്പും കൂടാ തെ തന്നെ 
considered for selection if necessary . 

നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ 
5. No advance payment will be made . 

പാടു ള്ള ത ല്ല . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില യാ യി 

മണിയോർഡർ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കു ന്ന ത ല്ല . 
കോഴി ക്കോട് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ ഡപ്ലി ക്കേറ്റ് വില നൽകി 
പാത്തോളജി, ഫാർമസി വിഭാഗത്തിലേക്ക് ക്ലോറോഫോം, 
ആൽക്കഹോൾ എന്നീ കെമിക്കൽസ് വിതരണം ചെയ്യുന്ന 

വാങ്ങാ വു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസുകൾ മുകളിൽ 
തി ലേക്ക് നിർ മ്മാ താ ക ളിൽ നിന്നോ അ വരുടെ 

സൂചിപ്പിച്ചി രി ക്കു ന്ന തു പ്രകാരം ദർഘാ സു കാ ര ന്റെ യോ 
അംഗീ ക ത വിത ര ണക്കാരിൽ നിന്നോ മുദ്ര വച്ചതും അംഗീ ക്യത പതി നി ധി യു ടെയോ സാന്നി ദ്ധ്യ ത്തിൽ 
മത്സരാധിഷ്ഠിതവുമായ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . തുറക്കുന്നതാണ്. 


നിബന്ധനകൾ 


- 1. നിർമ്മാ താ വിൽനിന്നുള്ള കൈപു സ്തകം ( തനത്) 

ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


ആ വ ശ്യ പ്പെടു ന്ന പക്ഷം ദർഘാസുകാരൻ സ്വന്തം 
ചെലവിൽ സാധന സാമഗ്രികൾ പരിശോധനയ്ക്ക് 
വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. 


3. വാറണ്ടി ചുരുങ്ങിയത് 2 വർഷം. 


വാർ ഷിക അറ്റ കുറ്റപ്പണി/ സമഗ വാർഷിക 
അറ്റകുറ്റപ്പണി (ചുരുങ്ങിയത് 5 വർഷം) നിരക്കുകൾ 
വെവ്വേറെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ആവശ്യമെങ്കിൽ 
സാധന സാമഗ്രികളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഈ നിരക്കു 
കൾ പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 
5. മുൻകൂർ തുക നൽകുന്നതല്ല. 


1 % of the quoted price . Stamp Paper will be 
supplied to the firm outside Kerala , on request with 
r e m i t t a n c e 

150 (0 100 towards the cost of stamp paper and 3 50 as 
incidental charge) by Money Order taken in favour of 
Principal, Govt. Medical College, Kozhikode. Specimen copy 
of the agreement is annexed with the tender form . 

Rates should be quoted in Indian Rupees only. All 
the taxes applicable is to be clearly mentioned . Freight, 
Insurance , Loading , Unloading, Erection and Commission 
charges and installation should be borne by the tenderer. 
Payment also will be made in Indian Rupees. 

The tender without required Earnest Money 
Deposit, agreement and not satisfying other tender 
conditions are liable to be rejected without further notice . 
Tender form is not transferable . Cheque, Draft, Postage 
Stamps etc . will not be accepted towards the cost of 
tender forms. Duplicate copy of tender form can be 
obtained on payment of cost . 

The tenders will be opened as detailed 
above . Belated tenders will not be accepted . 

SPECIAL CONDITIONS 
1. The brochure issued by the manufacturer in orginal 

should be attached . 
2. The firm should be arranged demonstration at his 

own cost, if requested . 
3. Warranty — minimum 2 years . 
4 . AMC and CAMC — minimum 5 years, AMC and 

CAMC rate (to be mentioned separately) will be 

considered for selection if necessary. 
5. No advance payment will be made. 


No. S3- 14814/2013/ MCC . 27th September 2013. 

Sealed and competitive tenders in the prescribed 
form are invited from the manufacturers/authorized dealers 
for the supply of Glasswares to the Department of 
Pathology ( Practical Lab for Bsc . MLT ) Government 
Medical College, Kozhikode. 

Superscription — Tender No. S3/ 14814 / 13 /MCC for the 
supply of Glasswares to the Department of Pathology. 

Estimated Cost _ 1 1,56,000 
Cost of tender form : 

Original X 420 . 
Duplicate X 210 . 

By post - 460 . 
Last date and time of sale of tender form by post 
18 -11-2013, 3 p . m . 

Last date and time of sale of tender forms 
23 - 11- 2013 , 3 p. m . 

Due date and time for receipt of tender forms— 
25-11- 2013 , 11. a . m . 

Date and time for opening of tender forms 
25-11- 2013, 11, 30 a. m . 

Date upto which the rates are to be firm 
31- 3 -2014. 


കോഴി ക്കോട് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 
പത്താള ജി ( ബി . എസ്. സി ., എം . എൽ. ടി . ലാബ്) 
വിഭാ ഗ ത്തി ലേക്ക് ഗ്ലാസ് വെ യ റു കൾ വിത രണം 
ചെയ്യു ന്ന തി ലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നോ അവരുടെ 
അംഗീകൃത ഡീലർ മാ രിൽ നിന്നോ മുദ്രവച്ചതും 
മത്സരാധിഷ്ഠിതവുമായ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


മേലെഴുത്ത് -ദർഘാസ് നമ്പർ എസ / 14814 / 13 / എം . സി. സി 
പത്തോളജി വകുപ്പിലേക്ക് ഗ്ലാസ്വെയറുകൾ വിതരണം ചെയ്യു 
ന്നതിലേക്ക്. 


അടങ്കൽ തുക ? 1, 56,000 


Person to be addressed for buying and submitting 
tender form - Principal , Medical College , Kozhikode, 
Kerala , India , Pin -673 602. 

Tender forms and details can be had from the Office 
of the Principal, Govt. Medical College, Kozhikode during 
working hours ( Phone -0495 2350212 ). Tender should be 
superscribed 

with 

tender 
number as specified above . The tender should be 
submitted along with an agreement executed in Kerala 
Stamp Paper worth 100 and Earnest Money Deposit @ 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ ? 420 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് { 210 
തപാൽവഴി ? 460 


ദർ ഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാൽ വഴി വിൽക്കുന്ന 
അവസാന തീയതിയും സമയവും 18 - 11- 2013 , 3 മണി. 


- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ നേരിട്ട് വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും - 23 -11- 2013, 3 മണി. 


ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 25 - 11- 2013 , 11 മണി. 

ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
25 - 11 - 2013 , 11 . 30 മണി. 


വില നിജമായിരിക്കുന്ന തീയതി- 31- 3- 2014 . 

ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കുന്നതിനും സമർപ്പിക്കുന്നതിനു 
മുള്ള മേൽവിലാസം - പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ 
കോളേജ്, കോഴിക്കോട്. 


No. S5 -10652/2013/ MCC . 26th September 2013. 

Sealed and competitive tenders in prescribed form 
are invited from the manufacturers /autorized dealers for 
the Supply of Various Ophthalmic Equipments to the 
Department of Ophthalmology Government Medical 
College, Kozhikode Kerala, India. 

Superscription — Tender No . S5 / 10652 / 13 MCC for the 
Supply of Ophthalmic Equipments to the Department of 
Ophthalmology Government Medical College, Kozhikode. 

| Estimated Cost Y 1 , 82, 550. 
Cost of tender form : 

Original X 416 

By post 7 456 
- Last date of tender form by post - 30 -10-2013 

Last date and time for sale of tender forms 
7 -11 - 2013 , 3 , 30 p . m . 

Due date and time for receipt of tender forms — 
8- 11 - 2013 , 11. a. m . 

Date and time for opening of tender forms 
8 -11- 2013, 11. 30 a. m . 


ദർഘാസ് ഫോറവും വിശ ദാം ശ ങ്ങളും മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ആഫീസിൽനിന്നും പ്രവർത്തി സമയത്ത് ലഭ്യമാണ്. 
( ഫോൺ: 0495 - 2350212 ). ? 100 - ന്റെ കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ 
നിശ്ചിത മാതൃ ക യി ലു ള്ള സമ്മതപത്രവും വാഗ്ദത്ത 
തുകയുടെ 1 % നിര ത ദ വ്യ ത്തോടുംകൂടി മുകളിൽ 
നൽകി യി രി ക്കുന്ന മേലെ ഴു ത്തു മാ യി ദർഘാസ് 
സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . സംസ്ഥാ ന ത്തിന് പുറത്തുള്ള 
സ്ഥാ പ ന ങ്ങ ൾക്ക് മുദ്രപതം ലഭി ക്കു ന്ന തിന് ? 150 
മണി യോർ ഡർ സഹിതം പിൻ സിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട് എന്ന വിലാസത്തിൽ അപേ 
ക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യ സമ്മതപ്രതത്തിന്റെ മാതൃക 
ദർ ഘാസ് ഫോറത്തിൽ അ നു ബ ന്ധ മായി 
ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 

വില ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
നികുതികളും മറ്റും വെവ്വേറെ പരാമർശിക്കേണ്ടതാണ്. കടത്ത്, 
ഇൻഷ്വറൻസ്, കയറ്റിറക്ക്, യന്ത്ര സാമഗ്രികൾ സ്ഥാപിക്കൽ, 
കമ്മീ ഷ ൻ എന്നീ ചെല വു കൾ ദർഘാ സു കാർ സ്വയം 
വഹിക്കേ ണ്ട താ ണ് . തുക നൽകു ന്നത് ഇന്ത്യൻ 
രൂപയിലായിരിക്കും. 

വൈകി ലഭിക്കുന്നതും മതിയായ നിരതദ്രവ്യം, സമ്മതപത്രം, 
മറ്റു ദർഘാസ് വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ പാലിക്കാത്തതുമായ 
ദർഘാ സു കൾ മറ്റൊരു അറിയിപ്പും കൂടാതെതന്നെ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ 
പാടു ള്ള ത ല്ല . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില യായി 
മണിയോർഡർ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും സ്വീക രിക്കു ന്ന ത ല്ല . 
ദർ ഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ ഡപ്ലി ക്കേറ്റ് വില നൽകി 
വാങ്ങാ വു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസുകൾ മുക ളിൽ 
സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കു ന്ന തു പ്രകാരം ദർഘാ സു കാ ര ന്റെ യോ 
അംഗീകൃത പതി നി ധി യു ടെയോ സാന്നിദ്ധ്യ ത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതാണ്. 


Date up to which the rates are to be firm — 
31 -3 - 2014 


നിബന്ധനകൾ 


Person to be addressed for buying and submitting 
tender form - Principal , Medical College, Kozhikode, 
Kerala , India, Pin -673 602. 

Tender forms and details of tender can be had from 
the Office of the Principal, Govt . Medical College , 
Kozhikode on during working hours (Phone-0495 2350212 ). 
Tender should be superscribed with tender number as 
specified above. The tender should be submitted along 
with an agreement executed in Kerala Stamp Paper worth 
? 100 and Earnest Money Deposit @ 1 % of the quoted 
price. Stamp Paper will be supplied to the firm outside 
Kerala , on request along with remittance * 150 ( * 100 
towards the cost of stamp paper and 3 50 as incidental 
charge ) by Money Order taken in favour of Principal, 
Govt. Medical College, Kozhikode. Specimen copy of the 
agreement is annexed with the tender form . 

Rates should be quoted in Indian Rupees only. All 
the taxes applicable to be clearly mentioned. Freight, 
Insurance, Loading, Unloading , Erection and Commission 
charges and installation should be borne by the tenderer. 
Payment also will be made in Indian Rupees . 

The tender without required Earnest Money 
Deposit, agreement and not satisfying other tender 
conditions are liable to be rejected without further notice . 
Tender form is not transferable . Cheque, Draft, Postage 
Stamps etc . will not be accepted towards the cost of 
tender forms. Duplicate copy of tender form can be 
obtained on payment of cost. 


- 1. നിർമ്മാതാവിൽനിന്നുള്ള കൈപു സ്തകം ( ത നത്) 

ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
ആ വ ശ്യ പ്പെടു ന്ന പക്ഷം ദർഘാസുകാരൻ സ്വന്തം 
ചെലവിൽ സാധന സാമഗ്രികൾ പരിശോധനയ്ക്ക് 
വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. 
3. വാറണ്ടിചുരുങ്ങിയത് 2 വർഷം. 
4 . വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി/ സമഗ വാർഷിക 

അറ്റകുറ്റപ്പണി (ചുരുങ്ങിയത് 5 വർഷം) നിരക്കുകൾ 
വെവ്വേറെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ആവശ്യമെങ്കിൽ 
സാധന സാമഗ്രികളുടെ തെരഞെഞ്ഞടു പ്പിന് ഈ 
നിരക്കുകൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ്. 


5. മുൻകൂർ തുക നൽകേണ്ടതല്ല. 


The tenders will be opened as detailed 
below . Belated tenders will not be accepted . 


SPECIAL CONDITIONS 
(1) The brochure issued by the manufacture in orginal 

should be attached . 
(2) The firm should be arranged demonstration at his 

own cost, if requested . 
(3) Warrantly minimum 2 years. 
(4) AMC and CAMC minimum 5 years, AMC and 

CAMC (rate to be mentioned separatly ) will be 
considered for selection if necessary . 


വില ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
നികുതികളും മറ്റും വെവ്വേറെ പരാമർശിക്കേണ്ടതാണ്. കടത്ത്, 
ഇൻഷ്വറൻസ്, കയറ്റിറക്ക്, യന്ത്രസാമഗ്രികൾ സ്ഥാപിക്കൽ, 
കമ്മീഷൻ എന്നീ ചെല വു കൾ ദർ ഘാ സു കാർ സ്വയം 
വഹിക്കേ ണ്ട താ ണ്. തുക നൽകു ന്നത് ഇന്ത്യൻ 
രൂപയിലായിരിക്കും. 

വൈകി ലഭിക്കുന്നതും മതിയായ നിരതദ്രവ്യം, സമ്മതപത്രം, 
മറ്റു ദർഘാസ് വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ പാലിക്കാത്തതുമായ 
ദർ ഘാ സു കൾ മറ്റൊരു അറിയിപ്പും കൂടാതെതന്നെ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ 
പാടു ള്ള ത ല്ല . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില യായി 
മണിയോർഡർ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും സ്വീക രിക്കു ന്ന ത ല്ല . 
ദർ ഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ ഡപ്ലി ക്കേറ്റ് വില നൽകി 
വാങ്ങാ വു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസുകൾ മുക ളിൽ 
സൂചിപ്പിച്ചി രി ക്കു ന്ന തു പ്രകാരം ദർഘാ സു കാ ര ന്റെ യോ 
അംഗീകൃത പതി നിധി യു ടെ യോ സാന്നിദ്ധ്യ ത്തിൽ 
തുറക്കു ന്ന താണ്. 


(5) No advance payment will be made. 


നിബന്ധനകൾ 


- കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 
ഓഫ് ത്താൽ മോ ള ജി വിഭാ ഗ ത്തി ലേക്ക് വിവി വ ധ തരം 
ഓഫ് ത്താൽമിക് ഉപ ക ര ണ ങ്ങ ൾ വിത രണം 
ചെയ്യു ന്ന തി ലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നോ അവരുടെ 
അംഗീകൃത വിത ര ണക്കാരിൽ നിന്നോ മുദ്രവച്ചതും 
മത്സരാധിഷ്ഠിതവുമായ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


1. നിർമ്മാതാവിൽനിന്നുള്ള കൈപു സ്തകം (തന്നത്) 
ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
ആ വ ശ്യ പ്പെ ടു ന്ന പക്ഷം ദർഘാസുകാരൻ സ്വന്തം 
ചെലവിൽ സാധന സാമഗ്രികൾ പരിശോധനയ്ക്ക് 

വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. 
3. വാറണ്ടി ചുരുങ്ങിയത് 2 വർഷം. 


മേലെഴുത്ത് - ദർഘാസ് നമ്പർ എസ്5 / 10652/ 13 / എം . സി. സി . 
ഓഫ് ത്താൽ മോ ളജി വകു പ്പി ലേക്ക് വിവിധ തരം 
ഓഫ്താൽമിക് എക്യുപ്മെന്റ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക്. 


അടങ്കൽ തുക * 1,82,550 


വാർ ഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി/ സ മ ഗ വാർഷിക 
അറ്റകുറ്റപ്പണി (ചുരുങ്ങിയത് 5 വർഷം) നിരക്കുകൾ 
വെവ്വേറെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ആവശ്യമെങ്കിൽ 
സാധന സാമഗികളുടെ തെര ഞ്ഞ ടു പ്പിന് ഈ 
നിരക്കുകൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ്. 


- 5. മുൻകൂർ തുക നൽക്കേണ്ടതല്ല. 


Office of the Medical College , 
Kozhikode. 


| (Sd.) 
Principal. 


നിരതദ്രവ്യം 1 % 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ? 416 

ദർഘാസ് ഫോമുകൾ തപാൽ വഴി വിൽക്കുന്ന 
അവസാന തീയതിയും സമയവും 30 - 10 -2013, 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 7 - 11 - 2013, 3.30 മണി. 

ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 8 - 11 - 2013 , 11 മണി. 

- ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
8 - 11- 2013, 11.30 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കുന്നതിനും സമർപ്പിക്കുന്നതിനു 
മുള്ള മേൽവിലാസം പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ 
കോളേജ്, കോഴിക്കോട്. 


ദർഘാസ് ഫോറവും വിശ ദാം ശ ങ്ങളും മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ആഫീസിൽനിന്നും പ്രവർത്തി സമയത്ത് ലഭ്യമാണ് 
( ഫോൺ: 0495- 2350212). ? 100 - ന്റെ കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ 
നിശ്ചിത മാത്യ കയിലുള്ള സമ്മതപത്രവും വാഗ് ദ ത്ത 
തുകയുടെ 1 % നിര ത ദ വ്യ ത്തോടുംകൂടി മുക ളിൽ 
നൽകി യി രിക്കുന്ന മേല ഴു ത്തു മാ യി ദർഘാസ് 
സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . സംസ്ഥാ ന ത്തിന് പുറത്തുള്ള 
സ്ഥാപ ന ങ്ങ ൾക്ക് മുദ്രപതം ലഭി ക്കു ന്ന തിന് ? 150 
മണി യോർഡർ സഹിതം പിൻ സി പ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട് എന്ന വിലാസത്തിൽ അപേ 
ക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യ സമ്മതപത്രത്തിന്റെ മാതൃക 
ദർ ഘാസ് ഫോറത്തിൽ അ നു ബ ന്ധ മായി 
ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 


